BARBARA Z SCHULTZOW 


ARZOWA 


żona dozorcy kolei Cesarza Ferdynanda, A 


€ 


przeżywszy lat 75, opatrzona św. Sakramentami, zmarła dnia 5 Stycznia 1892 -r. 
"rowu" m 
W smutku pogrążony mąż wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 


bożną Publiczność na wyprowadzenie awiok w Piątek dnia 8 Stycznia b. r., o godzinie 3-ciej popołudniu 


z domu pod L. 7 przy ulicy Kurniki, wprost na cmentarz. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


